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Esperienze professionali 

Laureata in ingegneria civile presso il Politecnico di Torino nel 2001, nel 2006 ha conseguito il 
Dottorato di ricerca in Innovazione tecnologica per l'architettura, presso lo stesso ateneo, con una 
tesi sulla climatizzazione degli ambienti museali. 

Dal 2001 svolge attività come libero professionista occupandosi di risparmio energetico, di analisi 
del comfort ambientale, di diagnosi e certificazione energetica degli edifici. 

Dal 2007 è docente incaricato presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino in diversi 
corsi nel settore della fisica tecnica ambientale. 

Dal 2008 è collaboratrice di Edilclima S.r.l. — Sezione software. 

È autrice di una decina di pubblicazioni scientifiche, anche per convegni e riviste internazionali, sui 
temi del comfort dell'ambiente interno e sugli aspetti microclimatici degli ambienti museali. 





